Calculo Diferencial - Parcial 1 - Seccion 18 


No se permite el uso de ningun tipo de apuntes, libros o calculadoras. Cualquier dispositivo 
electronico (en particular su celular) debe permanecer apagado durante el examen. 

Importante: Para obtener el maximo puntaje en cada problema, ademas de tener la respuesta correcta, 
listed debe presentar de forma clara y ordenada el procedimiento completo que permite llegar a la 
respuesta. 

Duracion maxima: 1 hora y 20 minutos. 

Nombre:_Codigo:_ 



b) log 3 8 - 2 log 3 36 + log 3 6 













Buena suerte! 




